Irrigation Department 
SHORT RE - TENDER NOTICES 


[ CE ( NIech.)["T 01 |2008 -191 
No. CNTU { P 810 2000. 

411 Abril 2008 
Sealed tenders in duplicate in prescribed form 
are invited from the original manufacturer or their 
authorized dealer by the Chief Engincer , Mechanical 
for and on behalf of the Governor of Kerala for 
the supply of pump sets to Pantheerathipara L . I . 
Scheme in Vengoor Panchayath under Minor 
Irrigation Division , Ernakulam . 

- R1: qulirtel itle-Ins - 50 Hz Titl 20 IHID ( 11: I111111) Tr 
of each clectric motor pump set and accessories . 

EMD — 1 % of quoted amount. 
Cost of tender form : 

Original- Rs. 100 + VAT . 

Duplicate - Rs. 200 + VAT. 
Date and time of sale of tender documents 
he 21 - 4 - 2103 to 12 - 5 2003 , 1 1 2 . III . Incl 1 ] . III 
on all working days . 

Last date and time of subinission of filled up 
tende=115 -- 1 4 - 1-2018 , # p . IT1 . 

Date and time of opening of tenders - 14 -5 - 2008 , 
4 .90 p m , 

Sale of tender documents Office of the 
Executive Engineer , M . 1 . Division , Civil Station , 
Kakkanad 11, 1TS :4 : 11 atm . 

Office of Submission and opening - The 
Superintending Engineer and Deputy Cheif Engineer , 
Mechanical, (PWD ) , Office of the Chief Engincer 
Mechanical, Public Office Building , Muscun P . O . . 
Thiruvananthapuram . 

- If t] il: teticlent ; tI ::tle is a llalil Ly", t]i ttenular 
process will be done on the next working day at 
the same time und place . Tenders are to be 
accompanied with preliminary agreement executed 
in Kerala Stamp Paper Worth Rs. 50 and EMD 
equivalent to 1 % of quoted amount . A specimen 
form of agreement is available in tender forin itself. 


- E LETTർ 1 

tണ്ടി 2 T13T1 1 .1 " 
മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ വർഗ്ഗം. 
പrch1ന്നപ 

റവകൾ എണാകുളം 17 കിട്ട 
സ്.ചന ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ നൽ വരുന്ന വാ 
പഞ്ചായത്തിലെ പന്തീരാഴിപ്പാറ ലിഫnn " ഇTഗേഷൻ 
TLIGHT 11T11 ITI CTET CLE " LEI 111 11 : 12 . IT ETTIT 
അവരുടെ - അംഗീക . തീ വ്യാപാരിയിൽ നിന്നാ 
ATIn ag * 3113 ഫin 2017 - 2 (31ച്ച് 31 ക 
പികുപ്പു സഹിത : ക ണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

അവളുടെ സാമി( ഗീക _ 3 ) എa , പി . 
21 11:51 ൽ 21) എച്ച് . പി , യു ടെ 9 ാ ാ 12:21 Acട്ടാൻ 
പമ്പാറു അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും - - 
155 

നി മത ( വ്യ 1 - 03ധരിച്ച തുകയുടെ ഒരു സാമാന്യ3 
Eഘാ (TraE : 141 1 പി 

ാറ്റീന _ 2 പി (1) -1- വാ , 

പht " - - പി 200] - പാപri . 
313 31ാന : E13-1311 തീയതി 2 3 സ് 2011 
2 ] - 4- 2003 മുതൽ 12- 1- 20 ( വായു ളള ( പാവത്തി 
ദിവസങ്ങളി( പാം ടി 11 20 ണി 2 1 4 EI ETTറി പി 

- പൂരിപ്പിച്ച് നാസ ക സമർപ്പie 1 1 1 സാന 
തീ യതീയ 8 സൽവു - 14 - 5 - 2008 , p 2 ണീ , പ 

- ദ ലാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - - 
1 41 - 5 - 2008 , it 31 മാണി, 

- Bർലാന [ പിമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുഎന്ന ഫI 11 -- 
എ ." സീക ട്ടീ " എഞ്ചിനീ( 2175 കാലയം 
ചെറു കീ5 ലസേചന ഡിവിഷൻ, സിവിൽ 111* * 11 ഷാൻ 
ാപിനാട്, എറണാകുളം, 

ELാസ " ( പമാണാ സമർപ്പ് മണ്ടതു . 2 ( 1 , 
ന്നതിനായി ആഫീസ് -- നു , (പിണ്ടി01 എയിനicti 
ആന - 1 HILLട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയ - 1 കപ്പ് 
പി ഡണ്ണ , ഡി . ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ടെ കാലം 
പസ്സിക് ആഫീസ ബിനഡിഗ ", മൂസ : പി . ഒ 
തിരുവനന്തപുരം 
-- ഏതങ്കിലും കാരണവശാൽ 13 ഘാന മുന്ന 

1 T 111 1 1 1 0fiണEീ1 1 1 1 1 1 ടി സി ഇലയ 
T (111* 1 - ഥലാ 3 Bഘാ - TELS : THALA, 
TTI 711 TT . 

( 2) 
| [ CE { NIiech. ["T 02 2008 ( 9 ) 
- No . CNIC P 125 93 . 

- 15 It Airl 2008. 
The Chief Engineer (Mechanical) Irrigation 
IDepalFLIt: nit , Thir11"VIm :Anthari1 :11m ful" Anil 01 
behalf of the Governor of Kerala invites vealed 
tenders in duplicate in the prescribed form for 
the supply of Pump Set to Vanchipurathazham 
L . 1 . Scheme 2nd stage in Kuzhur Panchayat 
under Minor Irrigation Division . Thrissur - 20 . 
- 1terris to the stiplittl - 30 HP Electri : Mothir 
Pump Set and Accessories — 2 Nos . 

EMD — 1 % of quoted amount. 


Firm outside Kerala requiring stamp paper for 
executing preliminary agreement should sent in 
additional amount of Rs. 85 by Money Order in 
advance to the Executive Engincer . Minor Irrigation 
Division , Emakulam . Rules and Regulations relating 
to tenders in Irrigation Department are applicable 
in this case also . More details can be obtained from 
the Executive Engineer , Minor Irrigation Division , 
1. 1 11:11:111 11. 


Cost of tender form : 

Original - Rs . 400 + VAT . 

- Duplicate -- Rs. 200 + VAT , 
Name of office from which tender documents 
are obtained Office of the Executive Engineer , 
Minor Irrigation Division , Thrissur . . 

Date and time of sale of tender documents - 
On all working days between 11 a . m . to 4 p . m . 
from 2 - 5 - 2008 to 19 - 5- 2008 . 

Last date , time and office of submission of 
tenders - Up to 4 p . m . on 21 -5 - 2008 . To the 
Superintending Engineer and Deputy Chief Engineer 
(Mech . ) , PWD , Office of the Chief Engineer 
(Mech . ) , Public Office Buildings, Museum P . O . , 
Thiruvananthapuram -33 . 

Opening of tenders - At 4 . 30p . m . on 21-5 -2008 . 

If the tender date is declared as a holiday the 
tender process will be done on the next working 
day at same time and place . 

Firms outside Kerala requiring stamp paper 
for executing preliminary agreement should sent 
an additional amount of Rs . 85 by Money order 
in advance to the Executive Engineer, Minor 
Irrigation Division , Thrissur . Rules and regulations 
relating to tender in Irrigation Department is 
applicable in this case also . More details can be 
obtained from the Executive Engineer , Minor 
Irrigation Division , Thrissur . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ലേപനവകുപ്പ്, 
ടെ മാനിക്കൽ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ താഴ 
പറയുന്ന പമ്പുസെററ്റ് തലശൂർ ചെറുകിട 

ലോസചന ഡിവിഷന്റെ കീഴിൽ കുഴർ പഞ്ചായത്തിലെ 
രണ്ടാം ഘട്ട വഞ്ചിപ്പരത്താഴ - എൽ. എ . 
ന്കിലോ: " നൽകുന്നതിന് 10 Leവച്ച് വിഘാസ ക 
പകർപ്പ് സഹിതം പ ണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

ആവശ്യ 19ള സാമഗ്രികൾ 30 എച്ച്. പി . 
ഇലക് ടിക് മോട്ടോർ പമ്പുസെററും അനുബന്ധ 
ഉപകരണങ്ങളു 1 [ ഷഡca ( പകാരം - 2 എണ്ണം 


നിരൽ( വൃ _ ധരിച്ച തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം പ 
ദർഘാസ പ്രമാണത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ എപ് 400 - - വീ , നി , 

പകർപ്പ് രൂപ 200 + വി , നി , 
- ദർഘാസ് ( പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ആഫീസു 
ത 1 യ ത ി യ 2 2 സ മ യ വ 1 _ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
ഡിവിഷൻ, ത്യ ശൂർ, 2 -5 - 2008 മുതൽ 19 - 5 - 2003 വ 
പകൽ 11 20 ണി മുതൽ കന്നി5 4 മണിവായി 1 
( പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ, 

പൂരിപ്പിച്ച മറ്റ് ഘാസികൾ സമർപ്പിക്കേ ണ്ട ആ ഫീസു 
അവസാന തീയതിയും സമയവു - - സു ( പ ണ്ടി കUഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ആൻ ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
മകമാനി പha ചീ എയിനിയാട്ട കാലയ 
പബ്ളിക് ആഫീസ ബീഡിഗ ,ജസീം( പീ , ഒ . 
തിരുവനന്തപുര = 695 033 , 21 - 5 - 2008 കുന്നര 
l Hണിവ . 
- Bലാസം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവു - 
2 1 - 5- 2008 വകുന്ന 8 4 , 30 മണി 

ഏതെങ്കിലും5 കാരണവശാൽ ദർഘാസം തുറക്ക് ന 
31വTIL IT A LI TTIET 2017- 1 [പi| അജി 
ദിവസം ഇതേ നയത്തു 3 സ്ഥലത്തു 3 ദർഘാസ 
തൃക്കുന്നതാണ്. 

! പാലിൽ 3rഘാന * 1 പി113ആൾ 11 വർ 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം നി 3ദിഷട്ട വില ( തി രിച്ച്) 
നൽകുന്നതല്ല മണിയോർഡറായി ആൾഇൻചെറു കിട്ട 
ജലസേചന ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീ 
r മുൻകൂറായി 1 2 3 ണ്ടതാ ണ് . അപ 
യോടൊപ്പം 85 രൂപ കൂടി അയച്ചുകൊടുത്താൽ കേരള 
ത്തിനു പുറത്തുളള കരാറുകാർക്കും മു ( 19 പി 1 3 അയച്ച 1, 
Sta 151 m m 1 IET 171 വith 1 പ്രിൽ 2 ലേ 
സ മായി ബന്ധ പ്പെട്ട നിലവിലുളള എല്ലാ നീയh 201 
ങ്ങളും ഇതിനു 

ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ നി 
വി വാ " ത ഗ • 

Lർ | കീട 12 നു ന 
IL ] 

വീൻin th " നീ 11 51 എവി7:2 ട ക 
ലയത്തിൽ നിന്നു അറിയാവുന്നതാണ് . 
Office of the Chief Engineer (Mech .) 
Irrigation Department, 
Public Office Buildings , 
Museum P . O . , 

( 3d 
Thiruvananthapuram . Chief Engineer (Mech .) 


